Stefan Muczkowski 


Notaryusz i Prezes Izby Notaryalnej, 


b. Wiceprezydent miasta Krakowa ı Radca miejski, 


przeżywszy lat 64, po długich i dolegliwych cierpieniach, opatrzony Świętemi 


Sakramentami, zmarł dnia 22 Lutego 1890 r. 


A 
SNS Le we 


Pogrzeb odbędzie sie w Poniedziałek dnia 24 Lutego b. r. o godz. 3 po południu z domu 
pod L. 13 przy ulicy Brackiej, wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ZALOBNE 


odprawionem będzie we Środę d. 26 Lutego b. r. o godz. 10 przed południem w Kościele 
OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy A. Szafranskiego w Krakowie. W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


